£9g                                       Dreizehntes CapiteJ.
t —   0     15    37    46    56    63    73    83 ° C. J5 =   77    62    44    38    31    27    23     19 .
Die Abnahme geht zuletzt fast proportional der steigenden Ternperatur. So 1st also alles noch recht unsicher und von einer analytischen Dar-steilung noch keine Rede l).
1m Uebrigen hangt alles ab von der Natur der absorbirenden und der absorbirten S.ubstanz. So absorbirt Wasser bei Atmospharendruck und gewohnlicher Temperatur von Ammoniakgas das 73-Ofacbe seines eigenen Yolumens, dagegen von Stickstoff katim l/7Q, von Wasserstolf etwa ! 50, von Kohlensaure Vi» von schwefliger Saure das 44fache u. s. f. Andererseits lost sich Grubengas in Alkohol im zehnfachen Betrage wio in Wasser, schweflige Saure in mehr als dreifachem u. s. f. Es scheint, dass, wenn eine Fliissigkeit von einem Gase niehr absorbirt als eine andere Fliissigkeit, sie ihr in Bezug auf alle Gase uberlegen 1st, und dass ein Gas, welches sich in einer Fliissigkeit leichter lost als ein anderes, es in alien Flussigkeiten thut. Leichtes Absor-biren und leichte Absorbirbarkeit ware also eine besondere Eigenschaft der Substanzen. Doch giebt es Ausnahrnen.
Bei festen Korpern kommt ausser der Substanz auch noch die aussere Beschaffenheit in Frage; das sogenannte Platinniohr (Platiu-pnlver) kann das 250fache seines Yolumens Sauerstoff absorbireu, wovon beim consistenten Platin keine Rede ist. Auch handelt es sick bei gepulverten Substanzen, wie schon bemerkt, nicht sowohl um Absorption als vielmehr um oberflachliche Adsorption. Indessen absorbirt consistentes Palladium bis zurn 1000 fachen seines Volumens an Wasserstoff, und auch Eisen vermag von diesem Gase ziemlicli viel wirklich aufzunehmen.
Wenn mehrere Gase absorbirt werden, so sollen, entsprechend dem Henry'schen Gesetz, die absoluten Massen im Ver-haltniss der Partialdrucke stehen. Material zur hinreichenden Beurtheilung dieses Dalton'schen Gesetzes scheint nicht vorhanderi
zu sein.
Die Absorption in Flussigkeiten, welche schon Losungen sind, ist manchmal geringer als in den reinen Flussigkeiten. So soil reines Wasser von 0° fast doppelt so viel Ammoniak absorbiren, als wenn es 25 Proc. Kali enthalt, und dieses Yerhaltniss soil sich bei alien Tern-peraturen (bis 25°) wieder finden. Umgekehrt wird die Absorptions-fahigkeit gesteigert, wenn im Wasser salpetersaurer Kalk gelost ist, und zwar um so mehr, je mehr solcher Kalk sich in Losung befindet. Die folgende Zusammenstellung zeigt beides:
l) Yergl. auch Bohr  in Wiedem. Ann.,  Bd. 62  (1897),  S. 644 ff.   und
Bd. 68, S. 501.